ACLARACION 


En mi trabajo “Estudio comparativo del aparato genital macho de Belos- 
toma sp. y Abedus sp.”, publicado en la Rev. Soc. Ent. Arg., 1968, XXXI, en 
lámina de la pág. 117, fig. 1, debe decir: Ts., tubos seminíferos; Ce., conductos 
eferentes; Cd., conducto deferente. En la fig. 3: Ts., testículo; Ce., conductos 
eferentes; Cd., conducto deferente; Cg., conducto eyaculador; Ca., cápsula genital. 
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